konduktor kolei Północnej, 


przeżywszy lat 33, zmarł dnia 19-go listopada 1898 roku. 


W smutku pozostała żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i pobożną Publiczność na 
obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we wtorek dnia 22 b. m. o godzinie 3 popołudniu z Dworca kolei 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Środę dnia 23 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zaktad pogrzebowy J. K. Pękalskiego w Krakowié, Gecionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


